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Denique fi aqua per canalem horizonti parallelum egrediatu 
quoniam fundum vafis integrum eft, be eadem anuse incumbent'* 
preftione ubique urgetur ac fi aqua non efflueret 5 vas 
iiebit pondus aquae totius, non obftante effluxu, fed latus vafis 
de quo effluit non fuftinebit preffionem illam omnem, quam f u 
ftineret fi aqua non efflueret. 1 olletur enim preffio partis illi u 
ubi perforator .* quae quidem preffio sequalis eft ponderi column* 
aquae, cujus bafts foramini aequatur & altitudo eadem eft q US a . 
quae totius fupra foramen. Et propter ea fi vas, ad modum cor- 
poris penduli, filo praelongo a clavo fufpendatur, hoc,fi aqua in 
plagam quamvis fecundum lineam horizontalem effluit, recedet 
femper a perpendiculo in plagam eontrariam. Et par eft ratio 
motus pilarum, quae Pulvere tormentario madefa&o implentur Sc 
materia in flammam per foramen paulatim expirante, recedunt a 
regione flammae & in partem eontrariam cumimpetu feruntun 


Prop. XXXVIII. Theor. XXIX. 


Corpornm Spharicomm in Mediis qmbufque Flnidijjinm refijien- 
tiam in anteriore fiiperjicie dejinire. 

Defluat aqua de vafe Cylindrico A BCD, per canalem Cy- 
lindricum EFGH , in vas inferius IKLM-, & inde effluat per 
vafis marginem JM. Sit autem margo ille ejufdem altitudes 
cum vafis fnperioris fundo CD, eo ut aqua per totum canalem 
uniformi cum motu defeendat ; Sc in medio canalis collocetur 
Globus P, fitque PR altitudo aquae fupra Globum, Si SR ejuf- 
dem altitudo fupra fundum vafis. Suftineatur autem Globus fi- 
lo tenuiffimo 7 V . , lateribus canalis hinc inde affixo. Et manife- 
ftum eft per proportionem fuperiorem, quod quantitas aquae da- 
to tempore defluentis erit ut amplitudo foraminis per quod de* 
fiuit j hoc eft, fi Globus tollatur, ut canalis orificium : fin Globus 
adiit, ut fpatium undique inter Globum 8c canalem. Namve- 
locitas aquae defluentis (per fuperiorem PropolitionemJ) ea erit 

quam 
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qiiaw corpus cadendo, Sc cafu iuo defcriberido dimidiam aqu* 
altitudinem SR, acqnirere poflet: adcoque eadem eft five 
Globus tollatur, five adfit. Et propterea aqua defluens erit ut 
amplitudo fpatii per quod tranfit. Certe tranfitus aquae per fpa- 
tium anguftius facilior efle nequit quam per fpatium amplius, 
& propterea ve- 
locitas ejus u- 
bi Globus adeft, 
non poteft ef- 
fe major quam 
cumtollitur: i- 
deoque major a- 
quae quantitas, u- 
bi Globus adeft, 
noneffluetquam- 
proratione fpa- 
tii per quodtran 
fit. Si aqua non 
fit liquor fubti.- 
lilfimus & flui- 
diffimus, hujus 
tranlitus per fpa- 
tium anguftius, 
ftberaffitudinem 
particularum, e- 
ritaliquanto tar- 

^ior ; at liquorem fluidiffimum efle hie fupponimus. Igitur 
quantitas aquae, cujus delcenfum Globus dato tempore impedit, eft 
ad quantitatem aquae quae, fi Globus tolleretur, eodem tempore 
defeenderet, ut balls Cylmdri circa Globum deferipti ad orificium 
canalis^ five ut quadratum diametri Globi ad quadiatum diame- 
fu caviratis canalis. Et propterea quantitas aquae cujus defeen- 
iuni Globus impedit, sequalis eft quantitati aquae, quae eodem 

tempore 







